7Q                                             Zelintes Capitel.
vereinfachen, was deshalb wiinscbenswerth 1st, well die experimentelle Ermittelung der Potentials meist fehlschlagt. Es bestehe jede der beiden Substanzen nur aus einem homogenen Bestandtheil, der bis zur Trennungsflache seine Eigenscbaften beibehalt (z. B. Wasser, bezw. Dampf). Wir liaben dann, indem die Indices fortgelassen werden,
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somit nach 54)
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($)F war   die Trennungsflachenentropie  bezogen   auf Flacheneinbeit, setzen wir
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so sind diese Grossen die Entropieen der beiden Substanzen bezogen auf Yolunieneinheit und es bleibt
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Gibbs benutzt diese von ihm gefundene Gleichung, urn einen wichtigen, zuerst von William Thomson aufgestellten Satz abzu-leiten. Vergrossert man die Flacne F um eine Flacheneinheit und fuhrt nun so viel Warme zu, dass die Temperatur gerade constant erhalten bleibt (also z. B. keine Verdampfung eintritt), so vermebrt sicb die Masse an der Trennungsflacbe auf Kosten der beiden Substanzen um (m')jp und (w")jj». Also nimmt die Entropie der Substanzen ab um
(<S'V — / -- H (S'!)v" — rt — 5 und die ganze Entropie nimmt zu um den
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Betrag (S)p -- ~ (m)F — - — jf- (m")y, also um die Grosse, welcbe
in dem Ausdruck fur d<5 als Factor von d& steht. Andererseits ist die zugefulnle Warmemenge gleich ^^/S, somit wird diese Warme-menge
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